Mgr JULIAN 


OLEJAK 


inż. metalurg 


najukochańszy syn i brat 


przeżywszy lat 25, po długiej i ciężkiej chorobie, zaopa- 
trzony Sw. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 24 lutego 
1953 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej. 


Wyprowadzenie zwłok nastąpi w czwartek 26 bm. o godz. 1530 
z kościoła w Zebrzydowicach na cmentarz, o czym zawiadamiają 
w głębokim smutku pogrążeni: 


ojciec, matka, siostra i bracia. 


Drukarnia Związkowa w Krakowie 
1071 - 24. II. 1953 - M-4-18930 - 35 - druk. Al, V ki., 100 gr. 


